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Viro Celeberrimo;> 

Rich AR DO Mead, M.D. 

CoUegii Medicorum Londinenjlum & Socic/- 
tatis Regiae Socio. 5. f^. D. 

facobus furin^ M. D- cjt' Reg, Soc- S; 

APologiam Pr^^eftantiffimi Viri, Jacohi Kellii, qui 
acerbS, nuper & immatura morce prrrreptus mag- 
num fui defiderium Eruditis reliquit, ftudiole pervolvi- 
mus. Quam inter legendum fingularem fimul candi- 
difTimi Ingenii humanicatem, qu^ nofmec, utuc a placi- 
tis fuis diflentientes, excipere dignatus eft, fimul Ani* 
mi magnitudinem, & ftudium in Rempublicam Litera- 
riam tanto Viro digtium, magni admiratione proie- 
quebamur. Huic enim ille non folum per omnem vi- 
tse curfum diligentem & ftrenuam operam navavir, (cd 
etiam pulcherrimo Exemplo, confedus jam atroci mor- 
bo & fe perire fentiens, eruditam illam Epiftolam tan*» 
quam fupremi amoris pignus, eidem legavit. Cui ta- 
men necedario nobis refpondendum eft, non (ane quod 
acerrimo tuo Judicio diffidamus, fed nc aliis LecSori* 
bus minus idoneis impedimento efle poffit, ad redam 
fententiam ferendam, Viri illius Dodiflimi Audoritas, 
Accipe igitur, Vir Clariffime, quas in ejus defenfione 
minus rede tradita cenfemus, & tuum fimuI Arbi- 
trium efto, utrum concentionis abrepti ftudio iniquiores 
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fimusipfiysManibus, an ita difputemus, ut qui de Ve- 
ritate potius quam de Victoria fimus follicici. 

Querirur primo Vir Clariffimus, quod Mc una cum 
Do&iiTimis VidsBoreHo, Bl Morkndo, tanquam Cordis 
Motum cum pondere inerd conferencem, injufte per- 
flrinxerim*. Ego certe, cum prius notallem Motum 
quendam Sanguinis & Arccriarum €x Cordis Vi oriri, 
dixi tandem (ciri non polle Cordis Pocentiam quanta 
Ik, nifi Motus hujufce quanticatem cognitam tenea- 
nnis: Motum vero quemlibec cum pondere quiefcente 
comparari non magis poile, quam Lineam cum Re- 
d:angula Quibus verbis i^ fignificare volui^ Dodifli- 
mos Viros non ^uidem diferte Motum Cordis cum 
pondere quiefcente comparare, fed ipfos, cum Cordis 
Potentiam per pond us cxponerent, nullam oftendiHe 
rationem, qua Motus quancitas ex Cordis Potentia ori- 
mndi poilec ssftimari. Ex hac Objedione, fi rede alle- 
ijuor mentem Viri Clariifimi, ita fefe expedire conatun 
Cordis Potentia in preflione confiftit, eamque arquabi- 
liter in Sanguinem impendit, eodem prorfus modorj 
quo Gravitatis vis deorfum pondus impellit, & adJione 
perpetua in motum accelerar* Proinde, cum Cordis 
Potentia ponderi per Corollarium iSTwf^;^/^;/^^ definito 
arqualis eft, ea Motum eundem durante SyftoJe in 
Sanguinem imprimer, quem pondus iftud eodem tem- 
pore cadendo per Gravicatis Vim comparabit* Ita 
veto cum mentem fuam exponit Vir CI. lubla- 
tum iri penitus Objediionem iftam noftram confi- 
temur; fi nimirum Cordis Potentia prardidJo ponderi 
squalls fit, eademque confiftat in c^quabili prelTione 
per coram Syftolen continuata- Atqui ex duabus iftis 
Fropofitionibus pofteriorem neutiquam probare cona- 
tur Vir Dodiflimus , fed Hypothefeo^s loco ponit ; 
quamvis nos rationibus quibufdam adcludis coorrariam 
Sjntentiam conati fumus verifimiliorem redder^ ; nem* 
pe, quod Cordis Potentia nequaquam ^quabilircr agar 
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in Sanguifiem per totam Syfloien, fed cum totas vires 
exigua temporis particula collegerit, inde uno impetu 
in Sanguinem irruat, eumque ex Vencriculis expellat, 
eo modo quern in Diflertatione noilra Epiftolari fufius 
expofuimus* Priorem veto Propofitionein, etiam con- 
cefTa Viro CI. iM Hypothefi, falfam e(Ie mox demon- 
flrabimus. 

Corollarii Newtoniani fenfiim quod attinet, nolumus 
Lectori moleftiam nimiam faceilere, cum neque puce- 
mus ejus interefle uter Newtoni mencem redius acce- 
perii: ; neque ita perfpicue fententiam fiiam expofuerit: 
Dodiffimus Adverfarius, quin pcriculum fit, nealiqiiem 
ci fenfum alBngamus, quern ipfe forfitan, fi polTec ad- 
huc fe defendere, foret repudiaturus. Id vero adoo- 
tafle oper^ pretium erit, quod cum loquarur Keillius 
de Vi qui ex Orificio aliquo aqua exprimitur, Mewto-* 
ms nullum omnino verbum in ifto Corollario pofueritj 
quo Aqua per Vim aliquam exprimi figniftcetur; ^td 
pondus folum determinaveric i^quale iili Vi, qui to- 
tus Aquse effluentis Motus generari poteft, five quod 
Gravicatis Vi cadendo Motum comparare poteft Mo- 
tui aquas eodem tempore effluentis s^qualem. 

Quod aucem CoroUarium illud, fi non male inrel- 
lexerit Vir CL certe non fatis apte ufurpirit, facile 
perfpiciet Ledor Eruditus, qui animum adverrerir, 
quid interfit difctiminis inter cfHuxum aqux ex fora- 
mine in fundo vafis femper pleni, quomodo a Newt mo 
conllderatur m eo Coroikrio, & eliiuxum Sanguinis ex 
Cordein x4ortam. In cafu enim priori aqua jam to- 
tam velocitatem comparavit, & per datum temporis 
fpatium (Equabiliter effluic ex foramine. Ai Cordis Vis 
per Hypothefin Kelilfanrm^ applicatur Sanguini in Veti- 
triculo qaie(centi, & eum primo temporis niomento 
veiocirate infinite parva verfus Aortam propellii: ; con- 
tiouata vero ^quabili prefTione tandem ei finitam ve- 
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locitatem imprimit, eamque perpetim auget, donee 
tomnem Sangumem ex Ventriculo expulerit. 

Rurfum in cafu Newtoniano confideracur Motus notk 
quidem totius aqujs CararadS contentse, qux omnis in 
motu conftituta eft, & diverfa velocitate verfus exitum 
tendit, fed aqua^ folum in ipfo foramine pofit^ & jam 
exilientis. Vis aiuem Cordis toti Sanguinis moli Ven- 
triculo content;^ Motum imprimit, totamque Aortam 
verfus propellit. 

Denique negamus pondus quinque unciarum, a Viro 
CL determinatum, pofle earn Motus quantitatem duran- 
te Cordis Syftole per Gravitatis Vim comparare, quam 
Cordis Potentia producir, concefTa etiam ei Hypothefi 
iflS, quod Cordis Potentia in ^quabili prefiione con- 
fiftat* Per banc cnim Hypothefin erit Motus a Ven- 
triculi finiftri Potentia produdus, ex Calculo noftro 
{TranJ. Numb. 35'9. p. 932, 934] ^qualis Motui Pon- 
deris Ododecim librarum circiter, quod fmgulis minu- 
tis fecundis longitudinem uncialem percurrat* Motus 
autem, quem pondus quinque unciarum durante Cor- 
dis Syftole, ft tollatur omnis Arteriarum & Sangui- 
nis praecedentis refiftentia, five decim& parte minuti fe- 
cundi. per Gravitatis Vim comparabit, sequabitur fere 
Motui Ponderis duodecim librarum, quod fuprapofi- 
ta velocitate moveatur. Quod fi cui libuerit adfump- 
ta hac Hypothefi verum pondus definire, quod Cordis 
Potential asquale eft, is pofito Calculo eliciet pondus 
unciarum circiter feptem cum femifle. Hoc enim du- 
rante Syftole Cordis eundem fere Motum cadendo 
comparabit, quem producit ip(a Cordis Potentia, 

Sed inquiet forfitan aliquis difcrimen modo expofitum 
inter Motum kKeittUno pondere acquifitum, & Motum 
ex Potentia Cordis oriundum inde proficifci potuiffe, 
quod forte minus accurataefuerint pofitiones illne, quibus 
Charaderes Algcbraicos in Calculo noftro ad numeros 
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revocavimus* Cui dubio ut occurramus, & oftettdamus 
fimul nos lohge majus difcrimen inventuros fuiffe, nifi 
contigiflec ut pofitiones ifkx Keillio faverent; operas 
prctium erit cafum aliquem fimpliciorem adfiimere, 
quo data moles aqu^, per datum orificium, dato tem- 
pore, per vim aliquam five preflionem ^quabilem ex- 
primatur, quae funt conditiones ab Adverfario pofitas 
ad Potentiam Cordis definiendam. 

In eo autem cafu demonftrabimus neque Motum 
aquas effluentis, neque Motum toti tandem moli aqu^ 
per Vim illam imprefliim, Motui aquae in CoroIIario 
tJemoniam ; neque Vim eam five preflionem, ponderi 
per iftud Corollarium definito, a^quari. Quod fi prar- 
fiare licuerit, corruac funditus necefle eft tota demon^ 
ftratio KeiUkna. 

Adfumemus igitur Cylindrum aqu^ datum, tubo 
Gylindrico infinitas longitudiniscontentum ; eritque pro 
orificio ifta fedlio tubi ad quam pertingit utralibec 
aquas fuperficies, alteri autem fuperficiei Vis applicabi- 
tur ope Emboli eidem Diametro cum ipfo tubo. Per- 
fluat jam dato tempore data qusevis aqu^ quantitas per 
didam (edJionem tubi ; tum alia quantitas sequalis per 
foramen pari Diametro faftum in fundo vafis, quod 
more NevptcnUm ufque plenum confervatur : & primo 
loco difpiciamus, utrum pares futuri fint in utroque 
cafu Motus aquae .effluentis. 

*Exponatur tempus effluxus aquae per recJlam AC, 
velocitas autem sequabilis, qua aqua effluit ex fora- 
mine in fundo vafis per redam A B, Unde moles aquse 
effluentis ex foramine, cum fit in ratione remporis & 
velocitatis conjundtim, exponecur per Redangulum 
ABCD ; & Motus ejufdem exponetur per folidum Pa- 
rallelepipedon, ex eodem Redangulo dudo in akitu* 
dinem A B, quippe qui fit in ratione compofita ex ra* 
tionibus molis & velocitatis. 
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In cafu altero, ubi aqua per tnhum Cyliiidricum 
fiuir, tempus, ut prius, exponetur per eandem redam 
A C ; velocitas zmcm aqurs crit in ratione cemporis, 

quippe cum vis sdhibita, ex Hypotheli, in datam a* 
qua: molem ^quabiluer agar, & proinde tcp'xkntahi" 
tur per redam niutabilcm F G, redl::^ A F, five rempo- 
ti ab initio effluxus, propordonaleni? Molecuia au- 
rem aqua:, parcicula tempcris F H pr^dicSam Se6tionem 
pnrterfiuens, exponetur per Redangulum ex ipfa F H 
dud:a in exponentem velocitacis FGj vel fi evanefcere 
intelligatar redula FH, per Trapezium F G I H, & mo- 
les aqu3c toto tempore AC prasterfluens fignificabicur 
per Triangulum recSaogulum ACE» Et quoiiiam ex 
Hypoihefi moles ifta moli aqu:^ in cafu priore eifluen- 
ti a^qualis eft, erit Triangulum ACE a^quale Retlaa- 
gulo ABDC5 undo G E, five velocitas acquifita in 
fine temporis ACj dupla erit velocitatis CD five AB, 
qua aqua ex foramine in fuodo vafis eiHuebar. Mo- 
tus autem aqua:: particuli temporis FH prcrterlaben- 
tis, cum fit in ratimie molis & velockatis conjundtim, 
exponetur per Prifma evanefceris^ quod fit ex Trape- 
zio F G I H dudo in velocitatem F G: Vndc totus Motus 
aqu^ toto tempore A G pr^terfluentis exponetur per 
Pyramidem, cujus bafis eft Quadratum reUx C E, cu- 
jufqiie akitudo perpendicularis eft ipfa A C. Qux Py- 
ramis cum fit ad Parallelepipedon cafu pnore defioi- 
turn, ut 4 ad 3, erunt quoque Motus aqu^ effluentis 
in utroque cafu in eadem ratione. Si proinde in^qua- 
ics, quod primo loco demonftrandum (iifceperamus^ 

Proximum eft, ut oitendamiis &>^otum tandem im- 
prciiuni toil aquis tubo contents^ non e(le a^qualem 
Motui In exeniplo primo dcterminato. Hie auiernj 
cum. tcra ifta moles aqiix per pofitiones fupra (criptas 
tieutiquam definita fit, adilimemus earn a^qualem mo- 
li expofit.^ per Redangulum A B C D, qu.^ in caiU 
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primoeffluit exforamine, quaeque infecundo fedionem 
didam praeterfluit. Unde cum totus Motus ei tandem 
imprefTus fit in ratione molis & velocitatis in fine ac- 
quifit^, idem exponetur per Parallelepipedon ex Re- 
dangulo A B D C dudo in redam C E. Hoc autem 
eft ad Parallelepipedon^ prime calu definicum, ex eo- 
dem Redangulo & red^ CD, ut akitudo CE ad al- 
titudinem CD, five in ratione dupll Porro, cum mo- 
lem aquas tubo contents per quodvis aliud Redangu^ 
lum, loco Redanguli A B G D, exponere licuifiet, patet 
inde Motum hunc pofle quamlibet rationem ad Motum 
primo cafu definitum obtinere, & idcirco nequaquam 
eidem efle acqualem. Quod erat fecundo loco demon- 
Urandum. 

Supereft, ut oftendamus Vim in hoc cafu adbibitam 
ponderi per Corollarium Mewtonianum definito non e(Ie 
acqualem. H^c autem Vis & vis Gravitatis agens in 
iftud pondus, cum ambx fint sequabiles, erunt in ra- 
tione Motuum ex iifdem dato tempore produdorum. 
Quos cum inacquales eflemodo demonftratura fit, erunt 
ilte Vires itidem in^quales. Quod erat demonftrandum 
poftremoo 

Pergit Vir CI. ad alterum illud vitium, quod ego 
in ejus folutione reprehenderam, nempe quod velocita- 
tern Sanguinis ex Corde effluentis a^quabilem pofuerir, 
quam infigniter inaequalem fieri a me demonftratum 
eft. Negat autem fe sequabilem velocitatem Sanguini 
tribuifle, fed pro fumm^ diverfarum omnium velocita* 
turn velocitatem mediam ufurpafle. Pr^^terea nonduni 
fatis fibi conftare dicir, utrum aequalis vel ini^qualis fit 
Sanguinis ejedi velocitas, fed qu^ pro a^quali veloci- 
tate ftat ratio, earn fibi firmiorem videri. Urrum ve » 
a:o, qui velocitatem Sanguinis invsnturus mokm Sai> 
guinis expulfi ad orificium Aori^ applieat.^nulii fada 
mentions nequc divcrrarum. velocicatum^ neque veloci* 
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tatis medi^, velocitatem Sanguinis aequabilem ponar, 
penes sequum Ledorem fic Judicium. Idem quoque 
facile scftimabit, utrum Vis aliqua five preffio fluido 
in vale quiefcenti applicata, qnx eft Hypothefis Viri 
Dodiflimi, id fluidumprimotemporis momenco, eddem 
veiocitace qu^ in fine, propulfura fit, 

Poftquam ita fatisfadum pucac Vir CL iis Objedio- 
nibus, quas contra priorem fuam Mechodum attule- 
ram, jam ad alteram illam faciliorem vindicandam ac- 
cedit. In hac Ego animadverteram Virum CI. adfu- 
mere iftam Propofitionem, quod Vires Cordis in diver- 
ts Animalibus fine in ratione ponderum, item ponere 
velocitarem Sanguinis ex (e<2^ Iliaca Arrerii profluen- 
tis sequalem ei, qui Sanguis ex Corde in Aorcam emii- 
litur ; quas ambas pofitiones falfas efle nobis demon-* 
ftratum eft. Vitium pofterius non defendic Vir CI. 
prius vero tuetur Borelli & aliorum Dodorum Viro* 
rum audoritate, qui aflumptioncm iftam fkpius ufur- 
parunt. Ita quidem, & nos ejufmodi aflumptionem 
in Borello reprehend imus, neque valec cujufquam au- 
doritas contra legitimam demonftrationem. Supereft 
ergo Viro CI. ad examen revocanda noftra demonftra- 
tio. Hanc autem fallaci quodam Principio inniti pu- 
tat, quo cum omnia Theoremata noftra fuperftruda 
fine, communi ruini omnia involvit. Ait enim me 
ponere, quod Ventriculi Cordis, tanquam folidum cor- 
pus dati velocitate motum, in Sanguinem impingunr, 
eoque idu Motus fui partem eidem communicant. 
Quam Hypothefin Motui neque Sanguinis , neque 
Cordis, neque Aeris ex Pulmone expreffi, competere 
cenfet Vir Clariffimus. 

Quod Pulmonem attinet, quoniam hoc obiter attin- 
gere voluit Vir D-agnoCco mc confideralle Pulmonem inter 
contrahendum tanquam dati velocitate impingentem in 
Aerem contentum, idque confulto fecifle profiteor. 
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Cig^m enim tttm Bellims, turn alii muki Vir i Da<Si* 
fiimi^ quos inter aminec CI. Advcrfarius, muka protu* 
ierint d€ Vi illl, qu^ Aer inter exfpirandum in Sangui- 
nein t^ulmones pr^terfluentem agic, ejufque moleculas 
diflblvit; quam folutionera ipfo exfpirationis initio 
cenlcnt accidere ; nrihi propofitum crat lianc ipforum 
fencentiam ad trurinam revocare. Videbam autem, 
quod, fi aerem per Vim aequabilem five preffionem ex- 
pelli ftatuerem. Motus aeri a Pulmone impreffiis initio 
exfpirandi, five readio aeris in Puimonem, adeoque in 
Sanguinem prseterfluentem, pro quantitate infinite par- 
\i habenda erat, adeoque nihil omnino eorum effedl* 
iium, q\xx ipfi adfcribebantur, pr^ftare poterat. Ita 
vero fi fcciflem, jure quefturos putabam Bellhi fequa- 
ces, quod inique iecum ageretur i quippecum rejicere^ 
tur ipforum fententia propter demonftrationem ex Hy- 
pothefi arbitrarii & eMcm omnium adverfiffima de- 
dudtam. Malui igitur ex iM Hypothefi demonftratio- 
nem deducere, qux omnium maxime ipfis faveret^ 
maximamque Motus quantitatem cxfpirandi initio aeri 
tribueret, Haec autem erat, qu^ ponebatur Pulmo ini- 
tio exfpirationis data velocitate in Aerem impingere. 
Caeterum in Potentia Cordis definiendi iftam quidem 
Hypotliefin, qu^ ipfius Ventriculi, omni impetu mo* 
mento temporis concepto, tanquam folidum corpus da- 
tl velocitate pra^diturn, in Sanguinem irruunt, primo 
loco propono, tanquam omnium fimpliciffimam, ex e4- 
que folutionem deduco. Atqui deinde confidero turn 
cam Hypothefiti, qui Ventriculi Cordis Motum omnem 
fuum particuli temporis admodum parv^ concipiunr, 
quseque mihi veri fimillima videtur, tum ipfam Hypo- 
ihefin Keilliamm, atque alias infinitas, iifque omnibus 
folutionem meam accommodo. Adeo ur, five iftud 
Principium incertum & fallax, five verum & (labile 
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reperiatur, nihil exinde foludonis noftr^ certitudini de- 
trahatur. 

Non tamen videmus aliquid argumenti allatum, quo 
minus iftam pofitionem nobis adhibere, pari jure at- 
que Viro CI. contrariam illam de Vi five preffione 
uiurpare iicuerit. Nihil fane Tpatii inter parietes Ven- 
triculorum & Sanguinem intercedere non difBcemur, & 
tamen quare res idu peragi nequeat nondum liquet. 
Certe, fi Cubo Globum contingenti idus imprimatur, 
Cubus partem Mot us fibi impreffi Globo communica- 
bic pari facilitate, ac fi fpatium inter eos intercellerir. 

At hxc funt corpora folida, & ubi de fluidorum 
Motu agicur, longe alia res eft. Difcrimen fane inter 
idus corporum iblidorunij & adtionem five folidi in 
fluidum, five fluidi in foiidum, fufius exponit Vir CI. 
quod dilcfimen cum me minus advertifle ccnfeat, ex 
eo fonte fluere pronunciat quicquid Erroris in meis 
Propofitionibus continetur. Ego vero differentiam 
iftam ut rede traditam a Viro CI. lubens admitto, & 
aio me communem illam dodrinam neutiquam igno- 
rafte, cum nihil frcquentius in Mechanicis fcriptoribus 
OGcurrat, fed cafus quofdam novos expofuifle, quibus 
ea dodrina cum adhiberi nequiret, alia erat ineunda 
ratio atque hadeniis fuerat ufurpata. Ea tribus verbis 
abfolvi poteft. Nam, uc exemplo facillimo utamur, 
quiefcere ponatur Cylindrus aqu^ datse longitudinis in 
dato tubo, & moveatur per iftum tubum Cylindrus 
alius folidus pari diametro, ac dat^ velocitate in Cylin- 
drum aqueum impingat. Quid inde futurum eft? Nem- 
pe totus Cylindrus aquas eo idu in motum ciebitur, 
pari ratione, ac fi fuiflet & ipfe folidus Cylindrus: al- 
ter vero Cylindrus Motus fui partem momento temporis 
deperdet, & ambo Cylindri cdmmuni velocitate per 
tubum deferentur. Sihiili modo res eveniet, ft Cy- 
lisidrus aqueus per tubum fluens Cylindro folido quief- 
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cent! impegerit. Quod fi Cylindrus aqueuS data velo*- 
citate per tubum feraturj eique occurrat Cylindrus fo- 
lidus alia velocitate, ira iit quantitates Motuum Cy- 
lindri aquei & folidi utrinque pares fint, jam momcn- 
to temporis deftruetur utriufque Cylindri Motus, pari- 
ter ac fi duo folida corpora :3equali Motu pr^dita fibi 
mutuo occurrant. Cafus magis compofitos quofcunque 
ex diilertatione noftra de Motu Aquarum fluentium 
facile eruet Ledtor Eruditus, idemque fimul videbic, 
quomodo id fieri poflit, quod Adverfarium CU pr^^ci* 
pue torfiflc videtur, nempe, quod Sanguinem toto impe* 
tu ex Ventriculo ruentem fifti pofle docuerim, occur- 
rente in contrarium corpore folido dati Motus quan- 
titate praedito. 

Quod autem nos amice admodum hortatur Vir 
Candidiflimus, ut Cepofiti noftra de Vaforum idtu Hy- 
pothefi, & Vi prefliir^, qua Naturam uti cenfet, pro 
Principio adhibita, Theoremata alia conftruamus; id 
profedo, nifi gravi morbo impeditus perfundorie 
prorfus evolviflet noftram Diflertationem, dudum a nobis 
prieftitum animadvertere potuiflet. Quum enim poni- 
mus Motum Cordis in ratione temporis augeri, eadem 
utique Hypothefi utimur, ac f\ Vim preffionis adhibea* 
nius. Hoc autem pofito, Motum ex Cordis Potentii 
oriundum determinavimus, duplo fcilicet majorem 
quam ubi Ventriculorum idu res peragitur. Calculum 
vero ipfum, ut fatis facilem & priori noftro fimilem, 
Led:ori reliquimus inftituendum. Qux autem fequun- 
tur Theoremata & in iis Theorema quintum, quod reji- 
ciendum flatuit Vir CL tanquam ex Hypothefi de Ven- 
triculorum ic^-u dedudum, neutiquam pendent ex iM 
Hypothefi, fed ex ipfa Hypothefi Dodiffimi Adverfa- 
rii pari facilitate demonftrantur. 

Nequaquam dubitamus, quin ipfe Vir CI. quid ifta 
vcri habeant, fi in vivis adhuc ageret, pro lua fagaci- 
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tate facile perfpedJurus forec ; jam: vero, quoniam e* 
gregium illud Rei Medicx Lumen amifimus, eadera 
aliis Eruditis perpend end a fimul proponimus & dijudi- 
canda. Tibi prcsfertim^ Vir Docftiffime, cujus au<3;ori- 
tatem & illc plurimi fceic, & nos pr^cipuara habemus, 
ftidic! fimul incegerrimo & m^xime idonec, totam 
iftam difpiitationem lubentillime fiibjicimus; 
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HL MetWtts l)i^^ren^i^li^ Kewtoniana Illujirata, 
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ARithmetic^ pars praecipua confiftit in inveniendd 
in nunieris quantitate quicunque determinata ; 
cum vero quantitatum & numerorum natura non pa** 
tiatur ut omnes quantitares exhibeantur in numeris ac- 
curate, necefle habemus ad Approximationes confugere. 
Hoc eft, ubi quantitatum valores mathemarice accura- 
d neqeunt obtineri, quaerendi funt ii qui ab accuratis 
diftanc minm data qua vis dtfferentii. 

Quicquid hic de re a Veteribus ad nos pervenit, 
td eft particulate, ur Methodus eorum teducendi /E- 
quationes Quadraticas; vel faltem ufibus generalibus 
male deftinatuoi, ut Methodus Exhauftionum. l^kta 
quidem primus erat qui aliquid generale in bac arte 
iflequutus eft.- quippe invenit methodum reducendi 
ifquationes Rationales, quse fote tunc in ufu erant. 
In hac acquievere omnes Geomctra: ex ejus tempori- 
bus uique ad ea NewtonL Hie ex> Inter pokcionibus 
rimo pervenit ad Series: quas poftea ad reduc9:ianem 
quationum omnium omnino generum univerlaliter 
appiicuit, K^c autem methodus procedit per quan* 
dcatum nafcentium &: evanefcentium rationes primas 
& ultimaS; feu fi ita Joqui liceac, per quamitacum coin- 

cidenuum 
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